


- 放射 能 ・ 放 射線 に つい で 


ess 


理解 を 深め まし じょう 





放射 能 、 放 射線 、 放 射 性 物質 と は どの よう な も の で すか ? 











放射 線 を 出す 能力 を 「 放 射 能 ] と いい 、 こ の 能力 を ® 
も っ た 物質 の こと を 「 放 射 性 物質 ] と いい ます 。 a に 
懐中 電灯 に 例え て みる と 、 光 が 放射 線 、 懐 中 電灯 7 中 キー * を 出す 能 カ 
が 放射 性 物質 、 光 を 出す 能力 が 放射 能 に あたり ます 。 リジン 
【 放 射 能 ・ 放 射線 の 単位 】 < | | 明る さ を 表す 埋 人 テラ Cd 
ルク ス (lx 


Bq( ベ クレ ル ) 、Sv( シ ー ベ ルト ) と いう 単位 
の 違い は 次 の と お り で す 。 
人 放射 能 : ベク レル (Bq) … 放 射 能 の 強 さ ( 1 秒 
間 に 原 子 核 が 崩壊 する 数 ) を 表す 単位 





へ 放射 性 物質 
へ 放射 線 を 出す 能力 








(放射 能 ) 
る ⑧ 放 射線 量 : シー ベル ト (Sv) … 放 射線 に よっ 
て どれ だ け 人 体 に 影響 が ある か を 表す 単位 | 
放射 能 の 強 さ を 表す 単位 
※ 単 位 で 使わ れる 「 ミ リ ]」 は 千 分 の 1、「 マ イク (ベク レル (Bq)] 


放射 線 に よ つ て どれ だ け 影 響 が ある の か を 表す 単位 
〔 シ ー ベ ルト (SV)} 





口 ] は 百 万 分 の 1 を 表し ます 。 


出典 : 資源 エネ ルギー 庁 「 原 子 力 2010] 


放射 線 に は どの よう な 種類 が ある の で すか ? 


「 放 射線 ] は 物質 を 透過 する 力 を 持つ た 光線 に 似 た も の で 、 ア ルフ ァ (o ) 線 、 ベ ー タ (jp ) 線 、 ガ ンマ (y ) 線 、 エ ックス (⑦) 線 、 中 
性 子 線 な ど が あり ます 。 
放射 線 は これ ら 種 類 に よ つ て 物 を 通り 抜け る カカ が 違い ます の で 、 そ れ ぞ れ 異 な る 物質 で 克 る こと が で きま す 。 


TE SEES SEES SCE A EO 


【 放 射線 の 防護 】 

放射 線 は 右 図 の よう に コン クリ ー ト な どの 物 
質 に より 遮る ( 遮 へ いす る ) こと が で きる ほか 、 
距離 を と る (離れ る ) こ と に より 弱く な り ま す 。 

また 、 原 発 事故 で も た ら さ れ た 放射 性 物質 
は 、 自 然 界 に 永遠 に 残る も の で は な く 、 時 間 と 
と も に 少な く な り ま す 。 放射 性 物質 は その 中 の 
原子 核 が 放射 線 を 出し て 別 の 原子 核 に 変化 し 、 
最終 的 に は 放射 性 物質 で な く な り ま す 。 放射性 
物質 が 半分 に 減少 する まで の 時 間 を 半減 期 と い 
い 、 こ の 半減 期 は 放射 性 物質 の 種類 に よ つ て 異 
な り 、 例 えば ヨウ 素 131 の 場合 は 8 日 、 セ シ ウ 
ム 134 は 約 2 年 、 セ シウム 137 は 約 30 年 で す 。 

















紙 アル ミニ ウム 等 の 鉛 や 厚い 鉄 の 板 水 や コン クリ ー ト 
薄い 金属 板 








出典 : 資源 エネ ルギー 庁 「 原 子 力 2010] 


放射 線 は どこ に で も ある も の で すか ? | 


私 た ち は 、 普 段 か ら 放 射線 を 浴び て いま す 。 た と えば 、 一 人 あたり の 年 間 線量 (世界 平均 ) 
食物 や 大 気 に は 、 普 段 か ら 放 射 性 物質 (カリ ウム 40 や ラド 
ン な ど ) が 含ま れ て いま す 。 そ の ほか に も 、 宇 宙 や 大 地 か 
ら 放 射線 を 受け て いま す 。 こ れ ら を "自然 放射 線 " と 呼び 
ます 。 


【 外 部 被ばく と 内 部 被ばく 】 

「 外 部 被ばく 」 と は 、 体 の 外 に ある 放射 性 物質 か ら 放 
出さ れ た 放射 線 を 受け る こと で す 。 の 「 内 
部 被ばく 」 は 、 放 射 性 物質 を 含む 空気 、 水 、 食 物 な ど 
を 摂取 し て 、 放射性 物質 が 体内 に 取り 入 まれ る こと に 
よ つ て 起こ り ま す 。 

「 外 部 被ばく 」 は 、 放 射 性 物質 か ら 離れ て し まえ ば 、 
被ばく 量 が 減り ます (例え ば 、 距 離 が 2 倍 に な れ ば 被 ば 
く 量 は 1/4 に な り ま す ) 。「 内 部 被ばく 」 の 場合 に は 体内 
に 取り 込ま れ た 放射 性 物質 の 生物 学 的 半減 期 に よっ つ て 
被ばく 量 が 異な り ま す 。 セ シウム 137 で は 成人 の 場合 
約 100 日 で 体内 の 存在 量 は 半分 に な り ま す 。 























食物 か ら 
0.29 ミ リ シ ー ベ ルト 






































出典 : 国連 科学 委員 会 (UNSCEAR) 2000 年 報告 


_ 日 常 生活 で は どの くら い 放 射線 を 被ばく し て いま すか ? 


私 た ち は 、 日 常 生 活 の 身近 な と ころ で 自然 放射 線 や 人 工 放射 線 な ど 、 さまざま な 放射 線 を 受け て いま す 。 例 えば 、 胃 の エッ 
クス 線 検査 を 1 回 受け る と 0.6 ミ リ シ ー ベ ルト 、CT ス キャ ン を 1 回 受け る と 6.9 ミ リ シ ー ベ ルト 被ばく する こと に な り ま す 。 
また 、 東 京 か ら ニ ュー ヨー ク の 航空 機 旅行 で は 宇宙 線 に より 往復 で 0.2 ミ リ シ ー ベ ルト 被ばく する こと に な り ま す 。 











mSv (ミリ シー ベル ト ) 
放射 線 が 人 に 対し て 、 が ん や 遺伝 子 影響 の リ A らい 与え る か を 評価 する た め の 単 
( 注 : 目盛 (点線 ) は 1 目盛 下がる た びに 10 分 の 1 と な る こと ) 





較 

















8 り の 放射 線 被ばく ES 


が ん 治療 (専門 部 
位 の み の 線 量 ) 

















国内 で の 自然 界 か ら の 放射 線量 の 差 
(年 間 ・ 県 別 平均 値 の 差 の 最大 ) 
































ラジ ル ・ ガ ラバ リ ・ イ ラン ・ 
で の 自然 界 か ら の 衣 有 (年間 











年 世界 平 ® kr 
一 般 公衆 の 線量 限 (年 間 ・ 世 界 平 均 


(年 間 医療 は 除く ) 二 及 \ 竹 。  。 ~ て へ へ 、、 日 本 の 1 人 あたり の 自然 界 か ら の 放 遇 線 
(年 間 ・ 全 国 平均 ) 


Ki 






























東京 ニニ ュー ヨー ク 航 空 機 旅行 \ ! // 
(往復 ・ 高 度 に よる 宇宙 線 の 増加) ~ 99) 内 / 


A nt N 胸 の X 線 検診 ( 直 























胃 の X 線 集団 検診 (間接 撮影 ) (1 





























0.03- 岩手 県 放射 線 内 部 被ばく 
0.01 以 下 健康 影響 調査 結果 (H24.3 月 ) 
出典 : 資源 エネ ルギー 庁 「 原 子 力 2010] な ど 








【 内 部 被ばく 線量 の 評価 】 

100Bq/kg の セシウム 137 が 検出 され た 飲食 物 1kg を 食べ た 場合 、 人 体 へ の 影響 は 預託 実効 線量 (4 ペー ジ 人 参照) と し て 次 の 
と お り 計 算 さ れ ま す 。( 下 線 部 の 係数 は 放射 性 物質 の 種類 で 異な り ま す 。) 
100x1.3x10-5=0.0013mSv (ミリ シー ベル ト ) 一 胸 の X 線 検診 の 50 分 の 1 程度 

また 、100Bq/kg の セシウム 137 が 検出 され た 飲食 物 を 年 間 770kg (1 日 当たり 約 2.1kg) 食 べ る と 、 そ の 影響 は 約 1mSv 
と な り ま す 。 
※1mSv (ミリ シー ベル ト ) =1/1000Sv( シ ー ベ ルト )=1000nSv( マ イク ロ シ ー ベ ルト ) 





大 地 や 海水 中 に 含ま れる 放射 性 物質 
も 体内 に 数 種類 の 放射 性 物質 を も つて いま す が 、 
ム を 含ん で いま す が 、 大 部 分 


て いま す 。 


【 自 然 放射 性 物質 と 
人 工 放射 性 物質 】 
地球 創成 期 か ら 主 に 地殻 中 に 存在 
する カリ ウム 40、 ラ ドン 、 ラ ジウ ム 
等 及び 宇宙 線 と 大 気 中 の 窒素 や 酸素 
の 原子 核 と 反応 し て 生成 する トリ チ 
ウム 、 炭 素 14 等 を 「 自 然 放 射 性 物質 」 
と いい ます 。 

一 方 、 原 発 事故 や 核 実験 に より 放 
出さ れる 放射 性 物質 を 人 工 放射 性 物 
質 と いい 、 主 な も の は 放射 性 ヨウ 素 
と 放射 性 セシウム で す 。 こ の ヨウ 素 
と セシウム の 体内 で の 特性 は 次 の と 
お り で す 。 

※ ヨ ウ 素 : 経口 摂取 され た ヨウ 素 
は 消化 管 か ら 吸 収 され 、 血 中 を と お 
り 30% は 甲状腺 に 蓄積 し 残り は 排 
港 され ます 。 

※ セ シウム : 体内 に 残存 する 際 、 
特定 の 臓器 に 蓄積 する 性 質 (親和 性 ) 
は あり ませ ん 。 

















、 食物 中 の 自然 放射 性 物質 は どの 程度 で すか ? = 


物 中 の 自然 放射 性 物質 は どの 程度 で すか ? 


は 、 野 菜 や 魚 な ど 


に 吸収 され 、 食 べ 物 を 通し て 体内 に 取り 込ま れ ま す 。 人 間 は だ れ で 
代表 的 な も の は カリ ウム 40 で す 。 人 体 は ほぼ 一 定 割合 ( 約 0.2%) の カリ ウ 


は 放射 線 を 出さ な い カ リウ ム で 、 放 射線 を 出す カリ ウム 40 は この うち 0.012% 程 度 含 まれ ます 。 
この よう に 食物 摂取 に より 体内 に 取り 込ま れ た 放射 性 物質 か ら の 放射 線 の 量 は 、 


1 年 間 に 約 0.29 ミ リ シ ー ベ ルト 程度 に な つ 




















念 体内 の 放射 性 物質 の 量 
(体重 60kg の 日 本 人 の 場合 ) 
カリ ウム 40 4.000 ベ クレ ル 
炭素 14 2.500 ベ クレ ル 
ルビ ジウ ム 87 500 ベ クレ ル 
鉛 210・ ポ ロニ ウム 210 。 20 ベク レル 
信人 食物 中 の カリ ウム 40 の 放射 能 量 (日 本 ) (単位 : ベク レル ン kg) 



























= : 
〒 し こん ぶ 2,000 〒 し し いた け 700 ポテ トチ ッ プ 400 
生 ほう れん 草 200 急 100 4 向 100 
cs 較 る 
牛乳 50 食パン 30 0 ビール 10 














: 旧 科 学 技術 庁 パン フレ ッ ト 





食品 中 の 放射 性 セシウム の 基準 は どう な っ て いま すか ? 











従来 の 暫定 規制 値 に 適 


これ を も と 
1 に な り ま し た 。 
特別 な 配慮 が 必要 と 考え られ る 「 飲 料 水 」、 
で 4 区 分 と な り ま し た 。 
県 で は 、 新 し い 基 準 値 に 基づく 検査 体制 を 整 


(単位 : 2 PC 


ンチ ウム を 含め て 規制 値 

















※ 放 射 性 スト 











合 し て いる 食品 は 、 健 康 へ の 影響 は な いと され て きま し た が 、 
する た め 、 放 射 性 物質 を 含む 食品 か ら の 被ばく 線量 の 上 限 を 年 間 5 ミ 
に 平成 24 年 4 月 か ら 新た な 大 準 値 が 設 
「 牛 乳 ]、「 乳 児 用 食品 ] は 区 分 を 設 


え 、 生 産 や 流通 


より 一 層 、 食 品 の 安全 と 安心 を 確保 
リ シ ジー ベルト か ら 年 間 1 ミリ シー ベル トド に 引き 下げ 、 
定 さ れ ま し た 。 こ れ に より 、 大 半 の 食品 の 量 準 値 が 従来 の 暫定 規制 値 の 5 
け 、 そ れ 以 外 の 食品 を 「 一 般 食品 ] と し 、 全 体 
な ど そ れ ぞ れ の 段階 で 検査 を 行い 、 安 全 性 を 確認 し て いき ます 。 


〇 放射 性 セシウム の 新 虹 準 値 


基準 値 








ンチ ウム 、 プ ルト ニウム な ど を 含め て 基準 値 を 設定 


※ 放 射 性 スト 



































出典 : 厚生 労働 省 パ ン フ レッ ト 





農林 水産 物 の 検査 体制 は に うな っ て いま すか ? 


県 で は 、 県 内 で 生産 され る 米 、 野 菜 、 果 物 な どの 農産 物 、 原 乳 や 肉類 な どの 畜産 物 、 海 産 馬 や 川 負 な どの 水産 物 、 し いた 
け な ど の 特 用 林産 物 に つい て 、 放 射 性 物質 の 検査 を 計画 的 に 行 つ て いま す ( 平 成 23 年 度 の 検査 は 9.272 件 ) 。 

今後 は さら に 検査 対象 を 拡大 し 、 国 の 定め る 昌 準 値 を 超え た 場合 は 出荷 自 腐 を 要請 する な ど 、 県 産 農林 水産 物 の 安全 性 の 
確保 に 努め ます 。 


流通 食品 の 検査 体制 は どう な っ て いま すか ? 


県 で は 、 県 内 全域 に 流通 し て いる 食品 に つい て 、 毎 月 、 放 射 性 物 
質 の 検査 を 実施 し ます 。 対象 は 、 流 通 量 の 多い 食品 、 主 要 な 農産 物 
が 中 心 と な り ま す 。 ま た 、 こ の 条件 に 関わ っ ら ず 、 こ れ ま で の 放射 性 
物質 検査 で 高い 値 が 報告 され た 食品 に つい て は 、 必 要 な 検査 を 行い 
ます 。 

基準 値 を 超え た 食品 が 見 つか っ つた 場合 、 食 品 衛生 法 に 基づい て 回 
収 ・ 廃 棄 命 令 な ど 必 要 な 措置 を 講じ る と と も に 、 迅 速 な 情報 公開 に 
努め ます 。 











【 ゲ ル マ ニ ウム 半導体 検出 器 に よる 検査 】 ss、 


学校 結 食 の 検査 体制 は どう な っ て いま すか ? 


県 で は 、 安 全 な 給食 を 提供 する た め 、 県 立 学 
制度 を 設け る な どの 支援 を 行 つ て いま す 。 

また 、 市 町 村 な ど が 給食 で 使用 する 予定 の 食材 を 事前 に 測定 し た 場合 に お いて 、 国 の 定め る 大 準 値 の 2 分 の 1 以上 の 値 が 
検出 され た 際 に は 、 あ ら た め て 県 が 食材 の 放射性 物質 濃度 の 精密 な 検査 を 行い 、 明 準 値 を 超え た 食材 が 給食 に 使用 され る こ 
と の な いよ うに し て いま す 。 

今後 も 、 よ り 一 層 の 安全 ・ 安 心 な 学校 給食 の 提供 に 向け て 、 県 と 市 町 村 で 連携 を 図り な が ら 取 り 組ん で いき ます 。 


校 に 測定 機器 を 整備 する と と も に 、 市 町 村 が 測定 機器 を 導入 する 際 の 補助 金 





県 内 の 内 部 被ばく の 状況 よど うな っ て いま すか ? 


県 で は 、 大 人 に 比べ て 放射 線 に よる 影響 (感受 性 ) が 高い 可能 性 が ある 子ども の 内 部 被ばく 状況 を 把握 する た め 、 県 内 で 比 
較 的 空間 線量 の 高い 県 南部 を 中 心 に 、 主 に 県 南 地域 の 15 歳 以下 の 住民 を 対象 と し て 放射 線 健康 影響 調査 ( 尿 中 放射 性 物質 サ 
ンプ リン グ 調 査 : 平成 23 年 12 月 1 日 一 平成 24 年 3 月 2 日 ) を 行い まし た 。 

調査 結果 は 、 県 内 外 の 専門 家 で 構成 する 岩手 県 放射 







































































線 内 部 被ばく 健康 影響 調査 有識者 会 議 に お いて 「 放 身 放射 性 セン ウム に よる 預託 実効 線量 の 状況 (mSvV) 
性 セシウム に よる 預託 実 多 線量 は 、 最 大 で も 0.03 ミ リー | へ | swx 
シー ベル ト 未 満 と いう 結果 で あり 、 全 員 が 1 ミリ シー | 70 Miho 
ベル ト を は る か に 下回っ つて いる こと か ら 、 放 射線 に よ 60 人 - 人 で 50 年 間 、 子 ども で 70 歳 まで | 
る 健康 影響 は 極め て 小さ いと 考え られ る 。] と 評価 され | 50A] 45 大 NC 
まし た 。 1 

また 、「 今 回 の 調査 結果 を 路 ま える と 、 こ れ ま で と 同 | 25、| 
様 の 食 生活 を 継続 し て も 健康 に 影響 が 及ぶ と は 考え に | o 人 ] 6 
くい 状況 で す 。 流 通 段階 で 検査 が 行わ れ て いる (一 股 的 | 0 ヘー 0 
に 市 販 さ れ て いる ) 食品 に つい て は 特段 の 心配 は 必要 な 
いと 考え られ ます が 、 空 間 線 量 の 高い 地域 の 野生 の き に 預託 実効 線量 (mSv) 生涯 累計 の 内 部 被ばく 線量 a 
の こ や 山 菜 を 食べ る 場合 は 念 の た め 汚染 レベ ル を 把握 OO 

、 、 、 人 数 81 人 45 人 6 人 ー 132 人 

する 必要 が ある と 思わ れ ま す 。」 な どの 生活 上 の 留意 点 議 護 | sz と 5 0 還 
が 示さ れ ま し た 。 出典 : 岩手 県 公式 ホー ムペ ー ジ 












































放射 線 が 人 体 へ 及ぼ す 影 響 の 0- つ は 、 被 ば く を し た 人 の 体 に 現れ る 身体 的 影響 で す 。 
身体 的 影響 は 、 確 定 的 影響 及び 確率 的 影響 に 分 類 さ れ ま す 。 ま た 、 被 ば く を し た 本 人 に は 現れ ず 、 そ の 子孫 に 現れ る 遺伝 
性 影響 に つい て も 研究 され て いま す が 、 遺 伝 性 影響 が 人 に 現れ た と する 証拠 は 、 こ れ ま で の と ころ 報告 され て いま せん 。 
人 @ 確 定 的 影響 : 比較 的 高い 放射 線量 を 受け た 場合 に 現れ る 健康 影響 で 、 被 ば く 後 、 比 較 的 短期 間 で 影響 が 現れ ます 。 (具体 
例 一 脱毛 、 紅 斑 、 白 内 障 な どの 身体 的 影響) 
⑧ 確 率 的 影響 : 比較 的 低い 放射 線量 を 受け た 場合 で も 現れ る こと が あり 、 放 射線 量 が 高く な る に つれ 、 現 れる 確率 が 増え る 
と 考え られ て いる 健康 影響 で 、 被 ば く 後 、 数 年 以上 を 経て 影響 が 現れ ます 。 (具体 例 つ が ん ) 












旦 ク 旦 ク 
示 フ 示 ン 
響 響 
の の 
現 現 
れ れ 
っ る | 大 
自 る 
率 し きい 値 ※ 率 ee 
ュー 
自然 発生 率 
ーー ma ーー に 
線量 線量 
影響 な し 氏 線 量 域 
! ※ し きい 値 : ある 作用 が 反応 を 起こ すか 起こ さ な い ! 出典 : ( 財 ) 放 射線 影響 協会 「 放 射線 の 影響 が わか る 本 」 























! か の 境 の 値 の こと 。 な ど を 参考 と し 作成 


【 被 ば く 線量 と が ん の 増加 率 】 
原爆 被爆 者 の 調査 で は お よそ 100 ミ リ シ ー ベ ルト 以上 の 線量 で は 、 線 量 と と も に が ん 死亡 が 増加 する こと が 確認 され て い 

ます が 、 お よそ 100 ミ リ シ ー ベ ルト まで の 線量 で は 、 放 射線 に より が ん 死亡 が 増え る こと を 示す 明確 な 証拠 は いあ り ま せん 。 

それ は 、 放 射線 に よる 影響 が 喫煙 や 食 生 活 な ど 、 日 常 生活 の さま ざま な が ん に な る 要因 に よ つ て 隠れ て し まう ほど 小さ いか ら 

で す 。 

生活 習慣 に よる 発がん リス ク と 放射 線 被ばく に よる 発がん リス ク は 図 の と お り で す 。 発 が ん リス ク を 減ら す た め に は 、 喫 煙 、 

食事 、 運 動 等 の 生活 習慣 の 改善 が 大 切 で す 。 
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1000~2000 ミ リ シ ー ベ ルト の | 1.8 倍 
放射 線 を 受け た 場合 に 























喫煙 
飲酒 (毎日 3 合 以上 ) 1.6 倍 
痩せ 過ぎ 1.29 倍 
肥満 1.22 倍 











200~500 ミ リ シ ー ベ ルト の 1 19 倍 
放射 線 を 受け た 場合 思 に に | 
運動 不足 1.15ー1.19 倍 
塩分 の 取り 過ぎ 1.11-1.15 倍 
100ー200 ミ リ シ ー ベ ルト の 1.08 倍 
放射 線 を 受け た 場合 に | 放射 線 ・ 
野菜 不 中 1.06 倍 A 





































































@ 放 射線 は 、 広 島 ・ 長 崎 の 原爆 に よる 瞬間 的 な 被ばく を 分 析 し た デー タ (固形 が ん 働い て いる 所 や 
の み ) で あり 、 長 期 に わた る 被ばく の 影響 を 観察 し た も の で は な い 。 まん で いる 所 の 環境 

e そ の 他 は 、 国 立 が ん 研究 セン ター の 分 析 し た デー タ で ある 。 

※ 対 象 : 40~69 歳 の 日 本 人 
R ト 足 ・ 量 が 非常 に 少な い 菜 不足 : 野菜 摂取 量 が 非常 に 少な い = 
運動 不足 上 体重 な い TE 野菜 摂取 量 が 非常 に 少な し 0 

出典 : ( 独 ) 国 立 が ん 研究 セン ター 調べ 「 改 訂 版 放射 線 の ABC」(2011 年 ) な ど よ り 作 成 























放射 性 物質 の 分 布 の 状況 は どう な っ て いま すか ? 








省 が 本 県 全域 で 航空 機 を 用 いた モニ タリ ング を 平成 23 年 9 月 か ら 10 
月 に か け て 実施 し 、 そ の 結果 を 平成 23 年 11 月 11 日 に 公表 し まし た 。 





延べ 70 回 の 飛行 調査 を 行い 、 地 表面 か ら 1 メ ー ト ル の 高 さ の 放射 
線量 (空間 線量 率 ) と 地上 に 沈着 し た 放映 性 セン ウム の 量 を 測定 し ま 
し た ( 右 図 、 下 図 を 参照) 。 








調査 の 結果 、 放 射線 量 は 県 内 の 大 部 分 の 地域 が 毎時 0.1 マ イク ロ 
シー ベル ト 以 下 で し た が 、 奥 州 市 、 一 関 市 、 平 泉町 な どの 県 南 地域 
で は 、 毎 時 0.1 マ イク ロ シ ー ベ ルト を 超え 、0.5 マ イク ロ シ ー ベ ルト 
以下 の 地域 が あり まし た 。 








国 で は 、 長 期 的 な 目標 と し て 、 自 然 界 や 医療 行為 か ら 受け る 放射 
線量 を 除い た 追加 被ばく 線量 が 年 間 1 ミ リ シ ー ベ ルト (毎時 0.23 マ イ 
クロ シー ベル ト ) 以 下 を 目指 す と し て いま す 。 

















* 凡例 
地表 本 か ら 1 m の 高 さ の 

空間 線量 率 ( Sv / hr ) 

[ 10 月 13 日 現在 の 値 に 換 外 ] 
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腎 禁 折 図 電子 国土 


福島 第 一 原子 力 発電 所 事故 に よる 影響 を 把握 する た め 、 文 部 科学 【 航 空 モ ニタ リン ク グ 調査 結果 】 


































出典 : 文部 科学 省 ホ ー ム ペー ジ 





【 航 空 機 
sD 
航空 機 モ ニタ リン グ は 、 
地表 面 の 放射 性 物質 の 蓄積 
状況 を 確認 する た め 、 航 空 
機 に 大 型 高 感度 の 検出 器 を 
搭載 し 、 地 上 に 沈着 し た 放 
射 性 物質 か ら の ガン マ 線 を 
広範 囲 か つ 迅 速 に 測定 する 
方 法 で す 。 
この 手法 は 、 原 子 力 安全 
委員 会 に よる 環境 モニ タリ 
ング 指針 に お いて も 有効 な 
手段 と し て 推奨 され て いる 
も の で す 。 
測定 原理 は 、 高 感度 の 検 
出 器 を 搭載 し た 航空 機 が 対 
地 高 度 150m か ら 300m 
の 上 空 を 飛行 し な が ら 、 上 
空 に お いて 地表 面 か ら の ガ 
ンマ 線 を 1 秒間 に 1 回 の 頻 
度 で 連続 測定 し 、 そ の 測定 
結果 を 高度 に よる 減衰 を 考 
慮 し 地表 面 か ら 1m の 空間 
線量 率 と し て 算出 する も の 
ds 











県 内 の 放射 線 の 監視 体制 は と の よう に な っ て いま すか ? 


空間 線量 率 を 常時 監視 する モニ タリ ング ポス ト を 、 一 関 市 、 大 船 渡 市 、 宮 古市 、 滝沢 村 、 花巻 市 、 奥州 市 、 釜石 市 、 久 慈 市 、 
二戸 市 に 追加 配備 し 、 平 成 23 年 12 月 末 か ら 既 存 の 盛岡 市 と 合わ せ て 10 台 体制 で 監視 し て お り 、 リ アル タイ ム で 公表 し て い 





ます 。 


また 、 サ ー ベ イメ ー タ を 各 合同 庁舎 に 配備 し 、 市 町 村 等 へ 貸出 し て いる ほか 、 県 内 の 公園 等 55 地 点 で 月 1 回 、 地 表 付近 の 


放映 線量 の 測定 を 実施 し 公表 し て いま す 。 
原発 事故 に よる 放射 性 物質 





影響 は 長期 間 に わ た る と 考え られ る こと か ら 、 今後 と も 継続 し 監視 測定 を 実施 し て いき ます 。 


【 空 間 線 量 率 測定 結果 】 (http://www1a.biglobe.ne.jp/radiation-monitoring-system/pc/index.html) 





が (岩手 県 
環境 放射 線 モ ニー タリ ング シス テム 最新 観測 値 表示 画面 
現在 、 線量 率 に 異常 は あり ませ ん 。 


観測 日 時 :2012 年 05 月 17 日 17 時 00 分 


二戸 市 (岩手 県 二戸 地区 合同 庁舎 } ① 
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昌 放 市 (岩手 由 曳 州 地区 合同 庁舎 } 











ロ .102 Gy 中 [ 

| | 一 市 (反田 大 気 件 区 局 ) 
6 _ 
Q.106 LGy/h I 





ご の の M 図 は 、 国土 地理 陸 著 行 の 引 値 地図 Ennnn [地図 画 拘 | を 合用 し て いま す , 





- デマ 品 


* 泊 古 市 (回 市 立 暫 古 由 学 校 


災 慕 市 (岩手 旧 災 慈 地区 合同 庁 含 ) 
10 
いき 


こい 
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申 岡 市 (岩手 上 環境 人 槍 研 究 セ ンタ ー) し 
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仁 石 市 (岩手 央 釜石 地区 合同 庁舎 ) 
が 
花巻 市 (岩手 県 花巻 地区 合同 庁 含 ) 
jp あー メリ 
0.034 LGy/h 


大 般 沙 市 (岩手 旧 大 船渡 地区 合同 牛舎 } 
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関連 リッ シク 
岩手 中 公式 ホー ムペ ー ジ 
文部 持 学 者 ホ ー ム ペー ジ 
携帯 サイ ト QR コ ー ド 最新 針 測 値 表示 画面 
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名 
(1 モニ タリ ング ボ ポスト 


設置 場所 
空間 線量 率 [Gywh] 


地図 上 で 設置 場所 を カリ ゅ ッ み する よ と 、 
ラフ 等 の 詳細 情報 が 確認 で きま す 。 


Grh : マイ タロ ダグ レイ 等 時 , 

. モニ タリ ング ポス ト 投 置 品 さき は 、 号 手 県 環 培 保 
雷 研 宛 セ ンタ ー[ 叫 市 員 叶 屋 屋上 (地上 14.7 
mm)、 そ の 人 は 地上 1m で す 。 

. 吾 手中 環境 避 可 阿 東 二 ンダ ター[ 品 同市) に お ける る 
平成 均 年 度 か 平成 1 年 度 ま で の 下 間 神 守 中 
は 、 量 高 nin8dHGWh、 量 茎 0. ロ 16HGY 下 、 平均 
0.023hGY 邊 で す 。 

. 雨 記 避 が 隆 芝 と 一 時 的 に 燈 値 が 上 見 する 場合 が 
市 ます 。 

. 置物 時 は 1UGw 池 = 1HSy 和 (マイ カロ シー ババ ルト 

所 きき ] と し て 預 正 で きま す ( 環 境 敵 掃 モニ タリ 

ング ヴ 指 半 : 原子 力 安全 再見 倒 、 平 成 zO 年 3 月 、 

平成 32 年 4 日 一 琶 改訂 )。 


ea a 


ww 
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・ 二戸 市 (岩手 県 二戸 地区 合同 庁 合 ) 





ガラ ブフ 表 示 


・ 窟 沢村 (岩手 県 立 大 学 ) 
・ 生 岡 市 (岩手 中 環境 保健 同 寒 セッ ダー] 
・ 花巻 市 (岩手 中 花巻 地区 合同 后 舎 ) 
・ 昌 才 市 (岩手 忠昌 才 地 区 合同 后 講 ) 
・ 一関 市 (反田 大 所 観 別 局 ) 
・ 大 胡 流 市 (岩手 上 大 月 工 地 区 合同 牛舎) 
・ 釜 石 市 (岩手 過 益 石 地区 合同 丘 講 ) 
・ 百 古市 ( 計 古 市立 加古 小学 料 ) 
・ 秩 慕 市 (岩手 県 移 問 地区 台 同 庁舎 ) 


























出典 : 岩手 県 公式 ホー ムペ ー ジ 








県 内 で は どの よう に 除 染 を 進め て いく の で すか ? 


一 関 市 、 奥 州 市 及び 平泉 町 は 、 航 空 機 モ ニタ リン ク グ 調査 な ど で 、 空 間 線 量 率 が 毎時 0.23 マ イク ロ シ ー ベ ルト 以上 の 区 域 が 
確認 され た た め 、 放 射 性 物質 汚染 対処 特別 措置 法 に 基づき 、 平 成 23 年 12 月 に 汚染 状況 重点 調査 地域 に 指定 され まし た 。 現在 、 
除 染 実施 計画 を 策定 し 、 国 の 支援 に より 平成 25 年 度 ま で の 完了 を 目指 し て 除 染 を 進め て いる と ころ で す 。 

また 、 そ の 他 の 地域 で も 、 雨 どい の 下 や 側溝 な ど で 局 所 的 に 空間 線量 率 が 高い 箇所 が 見 つか つた た め 、 県 は 平成 23 年 9 月 
に 「 放 射線 量 低減 に 向け た 取組 方 針 ] を 定め 、 独 自 に 補助 制度 を 創設 し て 市 町 村 等 が 行う 学校 な どの 教育 ・ 福 祉 施設 や 、 公 園 
な どの 公共 施設 の 除 染 を 促進 し て いる ほか 、 県 が 所 有 ・ 管 理 する 施設 の 除 染 を 進め て いま す 。 

【 放 射 性 物質 汚染 対処 特別 措置 法 】 

正式 名 称 を 、「 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発生 し た 東北 地方 太平 洋 沖 地震 に 伴う 原子 力 発電 所 の 事故 に より 放出 され た 放射 

性 物質 に よる 環境 の 汚染 へ の 対処 に 関す る 特別 措置 法 ] と いい ます 。 

この 法律 は 、 福 島 第 一 原発 事故 に 伴う 放射 性 物質 の 拡散 に よる 環境 の 汚染 へ の 対処 に 関し 、 国 、 地 方 公共 団体 、 関 係 原子 
事業 者 等 が 講ず べき 措置 等 に つい て 定め る こと に より 、 環 境 の 汚染 に よる 人 の 健康 又は 生活 環境 へ の 影響 を 速やか に 軽減 する 
こと を 目的 と し て 制定 され た も の で 、 平 成 23 年 8 月 30 日 に 公布 、 平 成 24 年 1 月 1 日 に 全面 施行 と な り ま し た 。 


原発 事故 に よる 被害 の 損害 賠償 請求 は どう な っ て いま すか ? 








に つい て は 、 東 京 電力 株 式 会 社 ( 以 下 「 東 京 電力 ] と いう 。) が 賠償 責任 を 負う こと と な り ま す 。 

国 が 設置 し た 原子 力 損害 賠償 紛争 審査 会 は 、 被 害 者 と 東京 電力 と の 間 で 、 損 害 賠償 に つい て 円 滑 な 話し 合い と 合意 形成 を 
促す た め に 、 誰 が 見 て も 明らか に 原発 事故 に よる も の と 認め られ る よう な 損害 の 一 部 を 「 中 間 指 針 ] と し て 公表 し て いま す 。 
この 「 中 間 指針 ] に 明記 され た 、 県 内 で 発生 し て いる 幾つ か の 損害 に つい て は 、 既 に 損害 賠償 が 始ま つて いる も の も あり ます 。 

「 中 間 指 針 ] に 明記 され て いな い 、 風 評 被害 を 含む その 他 の 損害 に つい て も 、 被 害 者 か ら 東 京 電力 に 対し て 損害 賠償 請求 を 
行う こと が で きま す 。 当 時 者 間 の 交渉 に お いて 合意 に 至ら な か つた 場合 は 、 原 子 力 損害 賠償 紛争 審査 会 に 設け られ た 原子 カ 
損害 賠償 紛争 解決 セン ター へ 和解 の 仲介 の 申し 立て を 行う か 、 も し く は 裁判 に より 解決 を 図る こと と な り ま す 。 

県 で は 、 市 町 村 や 各種 団体 と 連携 し 、 被 害 者 の 損害 賠償 請求 を 支援 し こい ます 。 ま た 、 原 発 事故 の 原因 者 で ある 東京 電力 
に 対し て は 、 広 く 責任 を 認め 速やか に 賠償 を 行う よう に 強く 求め る と と も に 、 国 に 対し て は 、 十 分 か つ 迅 速 な 損害 賠償 が 行 
われ る よう 、 必 要 な 措置 を 講じ る よう に 働き か け て いま す 。 



































放射 能 ・ 放 射線 ・ 放 射 性 物質 に 関す る 県 の 相談 窓口 





【 環 境 放 映 能 ・ 放 射線 】…… ii…… 環境 保全 課 019-629-5383 
半 全 MWh 県 民 く らし の 安全 課 019-629-5322 
【 農 林 水 産物 】…… ド ーー…… 農林 水産 企画 室 019—-629-5622 
NS iio ti スポ ー ツ 健康 課 019-629-6193 
【 内 部 被ばく に よる 健康 影響 .……… 医療 推進 課 019-629-5472 
【 損 害 賠償 請求 関係 】………………… 総務 室 019-629-6815 


【 受 付 時 間 】 月 曜日 か ら 金 曜日 :8:30~17:15 ※ 祝祭 日 ・12 月 29 日 - 1 月 3 日 を 除き ます 。 


放射 線 対 策 サイ ト 内 検索 





